Ughdarras lonadail: Peairt & Ceann Rois 


Clàr 4.2. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh dhaoine gach rùm. 


Bliadhna Àireamh dhaoine gach rùm (DRR) Dachaighean 
Còrr air 1 Còrr air iomlan 
agus suas 1.5 DRR 

gu 1.5 DRR 
1971 3,717 1,396 39,635 
1981 3,718 730 43,128 
1991 1,035 199 51,326 





